AMALIA 1 Flinter 2° FRANKEL 


obywatelka m. Krakowa, 


przeżywszy lat 81, po długich cierpieniach zmarła dnia 1. listopada 1899. 


TUES 


W smutku pozostałe dzieci, wnuki i prawnuki zapraszają krewnych; 
znajomych i pobożną Publiczność na pośrzeb, który odbędzie się w piątek, 
dnia 3. b. m. o godzinie ff-tej przed południem z domu pod L. 8. przy 


ulicy Kopernika. 


7 drukarni Józef Fischera  Krakewia 


